
ZONA RURAL 


PERÍMETRO URBANO 


Lei Municipal n° 1.653 de 21/12/1984 


Posto de Saúde 
Bairro Sete Fogões 


7 eírão 


lerra 


AREIAO 


SAO ROQUE 


ZONA RURAL 


LEGENDA 


Abastecimento - 04 unidades 


Cultura - 08 unidades 


Educação - 32 unidades 


Esporte/ Lazer - 12 unidades 


Saúde - 14 unidades 






J 


Segurança - 07 unidades 


Rio Tietê 



Rodovias 


Ocupação Urbana 


Limite do Perímetro Urbano 


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ 




Escala Gráfica 

500 m 1,5 Km 


0 1 Km 2,5 Km 


Serviços Públicos: M apa 

TODOS EQUIPAMENTOS URBANOS 24 


PLAhJUhJG 

Arquitetura e Planejamento Ltda. 




